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Belgenin in Veris’ Tarihi : OL. 12. 2021 Belgenin Geçerlilik Tarihi : 01. 12. 2022 o Belge No : 2021108587558 o 








Üretici Ünvanı: ALARKO CARRİER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-GOSB FABRİKA ŞUBESİ (| 





İşyeri i Adresi: 1600. Sok. No: 1604 Gebze ÇAYIROVA/KOCAELİ 





























Üretin Vergi Kimlik No: 0480036184 TC Kimlik No:  MERSİS No : 0048003618400015 i 
Telefon: 262-6486000 E-posta: 
Fi aks: = 262-6486236 g © Web Adresi: www.alarko-carrier.com.tr 
Ticaret Sicil No: E 17575. Üye Sicil No: l 1366 








| | Ürün Adı: Klima milleri, çok hücreli komple tesis 
| Ürün Kodu (PRODCOM/GTİP): 28.25.12.70.00  / 


i | Teknik Özellikleri(Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi): ALARKO Klima santralleri, çok hücreli | 
“komple tesis 





Kapasite Raporunun Tarih :18.03.2021 No : 10506 Geçerlilik Süresi:18.03.2023 —— 
Sana ayi Sicil Belgesinin Tarih : 06.11.1998 No 57002. 

















Yer Katkı Oranı : % 71,12 








o Urünün Teknolojik Düzeyi (düşük/orta- -düşük/orta-yüksek/yüksek) (Eurostat) : o örta-yiiksek | 
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İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazetede 
| yayımlanan * “ Yerli Mali Tebliği (SGM 2014/39) ”ne istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan “ Yerli Malı 
| Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Esaslarına ” göre 01.12.2021 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin gopor 
i süresi veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir. 
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Düzenleyen Oda/Borsa 

| KOCAELİ SANAYİ ODASI 
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